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أفضل الأهداف لهذا الصاروخ : 


٠ ملاحظة‎ 
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يشترط على الرامي أن يضع في أذنيه قطعة من القطن 
وذلك للحفاظ على ملاعة اا 


طريقة التسديد :- 
1- نقوم بتقدير المسافة بيننا وبين الهدف بحيث تكون مناسبة 
للتسديد أي ما بين 50 م - 350 م 


2- نقوم باتخاذ الوضعية المناسبة للرماية ( واقفا ء جاثيا ) . 


3- نضع الصاروخ على الكتف كما في الشكل 10 . 

4- اليد اليسرى تمسك بالصاروخ من الأمام بحيث يرتكز 
عليها الصاروخ جيدا وتكون ثابتة لا تتأثر بعملية الضغط 
على الزناد . 


5 النظر من خلال العيينة إلى لوحة المسافات مع ضرورة ابعاد 
المناسبهة على النقطه التي تريد الرماية عليها . 

6- تنظيم النفس .(أخذ نفس بشكل كامل ثم إخراج ثلثه بهدوء ثم 
نحبس النفس المتبقي) وفتح الفم . 

7- لضغط على الزناد بعد التأكد من دقة التسديد » ويكون الضغط على 


الزناد بهدوء وبشكل تدريجي بحيث لا يتحرك الصاروخ أثناء 
الضغط على الزناد مما يؤدي إلي عدم دقة الإصابة . 

7- الصاروخ ليس له أي ردة فعل لذلك يجب أن يكون الرامي هادئ 
الاعصاب . 

9- يجب تغير المكان فور الرماية خشية أن يقصف العدو المكان الذي 
انطلاق منه الصاروخ ّ 


